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TERESA z GAUGUSZÓW 


HNEIDER 


przeżywszy lat 27, 
opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 23 Stycznia 1886 roku. 
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W żalu pogrążony mąż z dziećmi i rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Zna- 

jomych na wyprowadzenie zwłok odbyć się mające w Poniedziałek dnia 25 Stycznia 

b. m. o godzinie 3 popołudniu z domu pod Nr. 236 przy ulicy Lwowskiej w Podgórzu, ” 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. j 


Druk W. Korneekiego w Krakowie. 


